+— 


FRANCISZEK 


FEN: ve vt) 
TR "RY 
s "w es 
hy oy 
vi Ty PR A 
AY i T 
* - ` 1 
i z M , 
é a s % ne 
td gł R. \ 
, 3 5 Ñ 
. 7 r » W Y 


emer. rotmistrz 8 p. ułanów ks. Józefa Poniatowskiego 


urodzony w 1888 r., zmarł 29 maja 1948 r. opatrzony św. Sakramentami. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 1 czerwca b. r. o godz. 11 przed poł., 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobowca rodzinnego, na które-to smutne 
obrzędy zapraszają stroskani: 


Żona, dzieci i rodzeństwo. 


zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 


Kreków, plac Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


